Mer EDWARD 


12.29 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


przeżywszy lat 69, po ciężkiej chorobie, zmarł dnia 11 stycznia 1991 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek 17. I. br. o godz. 10.30 
w kaplicy na cmentarzu w Batowicach, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWA, WNUKI I RODZINA. 


